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Prof. dr inż. JAROSŁAW 


DOLINSKI 


NAJUKOCHANSZY OJCIEC 1 DZIADZIO 
B. VICE-DYREKTOR GAZOWNI MIEJSKIEJ, PRACOWNIK NAUKOWY I KIEROWNIK 
CENTRALNEGO LABORATORIUM GAZOWNICTWA, ODZNACZONY KRZYZEM KOMAN- 
DORSKIM, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI oraz IN. ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI 


przeżywszy lat 90, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 25 listopada 1971 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 1 grudnia br. 
o godzinie 11 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


DZIECI, WNUKI I RODZINA. 
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